OS 
przeżywszy lat 48, zmarł dnia 26 września 1941 roku. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobote dnia 4 pazdziernika 1941 r. o godz. 7 rano 
w kosciele Najsw. Marii Panny, w kaplicy Matki Boskiej Czestochowskiej 


nauczyciel szkoly im. sw. Wojciecha 


na które zaprasza 


zona z córka. 


rukarnia Zwigzkewa, Kraków, Mikołajska 13. 


